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Bioengenharia: o que é e suas aplicações
bioengenharia é a aplicação dos conhecimentos de engenharia à medicina e à biologia. É assim que a Britannica define a área, que põe engenheiros para trabalhar com médicos, fisiologistas e outros cientistas da vida (Britannica, Bioengineering, sem ano, consultado em 31/10/2026). A engenharia entra com cálculo, materiais e máquinas; a biologia e a medicina, com o conhecimento sobre o corpo e os seres vivos.
O que a área reúne
Pela mesma fonte, a bioengenharia cobre alguns campos principais. O primeiro são os aparelhos e órgãos artificiais, que substituem ou ajudam partes do corpo, como aparelhos auditivos e membros artificiais. O segundo são os instrumentos e a eletrônica médica, os aparelhos usados por médicos e hospitais. O terceiro é a biomecânica, que estuda o movimento do corpo e a resistência dos materiais que o formam. O quarto são os biomateriais, materiais feitos para funcionar em contato com tecidos vivos (Britannica).
Um biomaterial precisa ser biocompatível, ou seja, não provocar rejeição nem dano quando fica dentro do corpo. Esse requisito está em materiais biocompatíveis.
bioengenharia, biotecnologia e engenharia genética
As três palavras aparecem juntas, mas não são a mesma coisa. A engenharia genética altera o DNA de um ser vivo e está em engenharia genética. A biotecnologia usa seres vivos para produzir bens e serviços e está em biotecnologia. A bioengenharia, na definição da Britannica, é mais ampla do lado da engenharia: inclui máquinas, instrumentos e materiais, mesmo quando nenhum ser vivo é modificado. As aplicações em saúde estão em biotecnologia médica.
Você sabia?
Na lista da Britannica, a produção de substâncias por seres vivos, a chamada biossíntese, também é bioengenharia, e a fermentação feita em escala industrial entra nesse grupo (Britannica, Bioengineering, sem ano, consultado em 31/10/2026). Ressalva: é a classificação de uma enciclopédia; o limite entre bioengenharia e biotecnologia não é fixo.
Termos vizinhos

	Engenharia genética (link).



	Materiais biocompatíveis (link).



	Biotecnologia médica (link).



	Biotecnologia (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que é bioengenharia? É a aplicação dos conhecimentos de engenharia à medicina e à biologia.
 
 O que a bioengenharia reúne? Órgãos e aparelhos artificiais, instrumentos, biomecânica e biomateriais.
 
 O que é biomecânica? É o estudo do movimento do corpo e da resistência dos materiais que o formam.
 
 bioengenharia é o mesmo que engenharia genética? Não. A engenharia genética altera o DNA; a bioengenharia inclui também máquinas, instrumentos e materiais.
 
 O que é um material biocompatível? É um material que não provoca rejeição nem dano quando fica dentro do corpo.
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